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Особенности распространения и экологии моллюсков-вселенцев в водоеме-охладителе Тюменской 
ТЭЦ-1 в Западной Сибири. Шарапова Т. А. — Приведены данные о составе моллюсков- 
вселенцев в водоеме-охладителе на юге Западной Сибири, рассматривается плотность, 
распределение по водоему наиболее массового моллюска Реяа маийет (МиоШ, 1960), 
основные факторы, влияющие на его размножение и численность. 
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"іѕќгірибопа! апі ЕсоІоріса! Ресшіагііеѕ оѓ Іпуайіпе МоиѕКѕ іп һе Софег Кеѕегуоіг аё һе Туитеп 
Неаѓ апі Рожег РІап іп Ұеѕќегп Ѕірегіа. Ѕһагароха Т. А. — Тһ дайа оп ѕігисіџге оѓ поШи$с$ шуадегз 
іп а соо[ег гезегуой іп іһе зои@ оЁ Ұеѕѓегп Зена 1$ ріуеп; Ше аіѕігібийоп оп а геѕегуоіг оЁ һе тоѕі 
(абипдапё) тазз тоПиѕк Реліѕѕіа маийем (МиоШ, 1960), {Һе тајог Ёасіогѕ, шЙцепсте 15 
тергодисйоп апа абипаапсе 15 сопѕійегеа ехатіпеа. 


Кеу \могаз: тоиѕКѕ, регірһуѓоп, сооІег геѕегуоіг, Меѕіегп 5ібегіа, ЁРегтіѕѕіа маийегі. 


Некоторые особенности природных водоемов Западной Сибири — длитель- 
ный ледостав, сопровождающийся в конце зимы ежегодным замором, низкая 
минерализация вод в таежной и тундровой зоне — являются экологическим 
барьером для проникновения как европейских, так и восточносибирских видов. 
Исследования гидробионтов водоемов-охладителей показали, что именно этот 
тип водоемов играет ключевую роль в появлении видов-вселенцев. Так, в 
водоеме-охладителе Беловской ГРЭС на р. Иня (приток Оби) был обнаружен 
моллюск Ротасеа сапайсиа (Гатагск) из семейства АтриПагидае (Яныгина и 
др., 2005). Целью данной работы было выявление моллюсков-вселенцев в водо- 
еме-охладителе Тюменской ТЭЦ-1. 

Изучение моллюсков в зооперифитоне проводили с июня по ноябрь 2005 г. 
в литоральной зоне (до глубины 1,0 м) оз. Оброчного — старицы р. Туры, в 
которое около полувека сбрасывает теплые воды Тюменская ТЭЦ-1, забор воды 
ведется из р. Туры. Водоем не замерзает зимой (температура в поверхностном 
слое воды 5—7°С), максимальная температура воды в летний период (30°С) 
отмечена в районе сброса теплых вод. Обследовали два основных участка — 
возле сбросного канала с максимальной тепловой нагрузкой (станции 1 и 2) и 
зону умеренного подогрева (ст. 4 — без течения, ст. 5 — перекат, сильное тече- 
ние), температура в этой зоне ниже, чем в зоне сброса на 4—5°С. 

В исследованном водоеме-охладителе обнаружено 11 видов брюхоногих 
моллюсков, впервые для этой территории выявлены: Ретяа "аийет (Мио, 
1960) — семейства Вшіпійае; Воғуѕілепіа пайста (Мепке, 1845) — семейства 
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численность 


Рис. 1. Численность Ёеггіѕѕіа маийет в водоеме-охладителе ТЭЦ-1 в районе сброса теплых вод (ст. 1 
и 2) и умеренного подогрева (ст. 4 и 5). 

Ро. 1. Митбетгѕ (шага! рег т?) оЁ Регтуза маийегі іп а сооег геѕегуоіг оЁ 'ТБегта! Ромег Зайоп-1 
іп агеа оЁ магт уаегз 4итр (5аНопз$ 1 апа 2) апа тойегаѓе һеаііпо оѓ уаѓег (ѕ(аііопѕ 4 апа 5). 


Уа[уаНаае; СозиеПа (РлуѕеПа ) пиезта (Наіаетап, 1841) и СоѕѓаіеПа ( РйузеПа) асша 
(Огарагпача, 1805) — семейства Рпузаае. В. пайста обитает преимущественно в 
реках черноморского бассейна и Западной Европы, в России отмечен в реках 
Калининградской обл. (Определитель..., 2004). В водоеме-охладителе Тюмен- 
ской ТЭЦ-1 встречается единично. С. (РйузеПа) птеэта — северо-американский 
вид, завезен в северную Евразию, обитает в аквариумах, водоемах-охладителях и 
естественных водоемах, в России отмечен в дельте Волги, в Предкавказье, на юге 
Приморского края (Определитель..., 2004). Обнаружен он также в придаточных 
водоемах р. Ишим на его казахстанском участке (Фролова, 1973). В водоеме- 
охладителе Тюменской ТЭЦ-І встречается единично. С. (Рйузейа) асша — 
обитает в хорошо прогреваемых водоемах, в Средиземноморских странах, на юге 
России и Украины, Центральной Азии. В водоеме-охладителе Тюменской ТЭЦ- 
1 встречается чаще в осенний период по всей акватории, но более многочислен 
в зоне умеренного подогрева. Ё. уаийей предположительно австралийский вид, 
попавший из аквариумов в водоемы запада и юга Европы, страны Закавказья и 
Центральной Азии. В России обитает в Краснодарском крае и в водоемах- 
охладителях (Определитель..., 2004). В водоеме-охладителе Тюменской ТЭЦ-1 — 
массовый вид, самый многочисленный среди моллюсков водоема, входит в 
комплекс доминирующих видов, обнаружен на всей акватории, как на 
растительности, так и на камнях и бетонной облицовке. 

Рассматривая распределение моллюска Ё. уаийетй в водоеме, можно 
отметить, что его наибольшая плотность приурочена к зоне умеренного подо- 
грева, особенно на участке без течения, где наблюдали максимальную числен- 
ность — 27 048 экз/м?, при средней — 23 750 экз/м?, но и на перекате (ст. 5) 
плотность моллюсков весь период наблюдения была выше, чем в зоне с высокой 
температурой воды (рисунок). Увеличение плотности популяции моллюска в 
летний период связано с размножением. Размножение Ё. маийегі начинается в 
июле, когда появляются молодые особи с длиной раковины 0,5 мм. Доля мол- 
люсков таких размеров возрастает в августе до 52—67,4%. Доля молоди на участ- 
ке умеренного подогрева уже в октябре снижается до 33,3—46,2%, а в ноябре — 
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до 4,0—4,5%. В зоне сброса с максимальными температурами доля молодых 
особей остается высокой в октябре (64,5—67,0%) и ноябре (43,0—44,8%). Макси- 
мальные размеры моллюсков из проб перифитона составили: длина — 3,1; 
ширина — 1,7; высота — 1,2 мм. 

Можно отметить, что на плотность и распределение моллюска РЁ. маийегі 
влияет как температурный режим, так и скорость течения. Высокая температура 
на сбросе вызывает увеличение периода размножения. Несмотря на разнообраз- 
ную аборигенную фауну гастропод, моллюск имеет высокую плотность популя- 
ции, следовательно, хорошо адаптировался к условиям водоема-охладителя. 
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